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INDEX SONATARVM 

pro Clarinis. 

Onata I. a s. 2. Violin: 2. Viola:: 2, Clarin : 1. Violonc : con 



Organo. 



Sonata II. III. IV. tacent. 

Sonata V. a 1. a\Violin: a. Viola;: 2. Clarin- u Violonc: con Organo 

Sonata VI. VII> VIII. IX. X. XL tacent. 

Sonata XII a s. a. Violin: 2. Viols: 2.Clarin: 1. Violonc: conOrg. 

I L FINE. 

INTRADA. 



